14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


EmailID. 


न.पं.धमधा 


छत्तीसगढ़ 


RajeshTiwari,ChiefMunicipalOfficer 


NagarPanchayatDhamdha 


7694047167 


CMODHAMDHA275@GMAIL.COM 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


चालू 


100% 

135lped लक्ष्य|चालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


चालू 


100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्यचालू 

चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य |(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| (2017-18) 


| 


59.2 


62.0 


NA 


NA 


54.1 


40.0 


| 


1.5 


1.5 


| 


100.0 


| 


100.0 


86.4 


90.0 


91.3 


| 


95.0 


| 


40.0 


45.0 


38.2 

42.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका 

विस्तार 


मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


लक्ष्य 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक100% 

100%|100% 

100%100%20% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य-चालू 

लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू-लक्ष्य 

चालू 

।चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| (2017-18) 98.6100.00.0|0.0 

NANA NANA 

NANAINAINA|84.4-90.018.6|21.0|NA|NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


80% 


100%100% 

100%80%100% 

100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू।लक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

53.83|100|95.58|100|NA|NA|NA|NA|NA|NA|86.67|100|34.56|40|50| 


60 


वर्षाजलनिकासीस 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

0 


Note- 


448 ( 61 ) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


448 ( 62 ) 


Nameofthecity/ULB 


State 


|State| 


Nameofthe 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.नि.दुर्ग 


छत्तीसगढ़ 


Mr.S.K.Sundaraani,Commissioner 


MCDurg 


7882322048 


durgmc@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूली___कीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


चालू 


100% 

135lpcd लक्ष्यचालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)| 


चालू 


लक्ष्य 


100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 1.92.0_____45.642.0 

2.096.6100.084.7 90.0I75.980.087.8 

90.0 


86.0 


90.0 


2.0 


56.970.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी विस्तार 

दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी| 

गुणवत्ता 


विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता पुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


स्तरांक 


चालू 


100% 

100% लक्ष्य|चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)| 


चालू 


100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्यचालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य-चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) NANA__NA 

NA 

NANANA89.995.02.33.0NANAI 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


NA 


ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 


ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमें काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 


ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरण विस्तार 

काविस्तार 


ठोसअपशिष्टका।ग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन वैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


स्तरांक 


चालू 


100%100%100%80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू। लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू। लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

100|10091.36|95|16.72|20|36.18|40|NA|NA|82.07|90|9.55|12|63.09|70 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


__चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


1.86 


Note- 


0 
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Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पा.जामुलछत्तीसगढ़MohendraKumarSahu,ChiefMunicipalOfficer 

NagarPalikaParishadJamul 

7882280044 

nppjamul@gmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


चालू 


चालू 


100%1351pcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालू।लक्ष्य 

लक्ष्यचालू।लक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य-चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)-(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


24.6 


28.0 


NA 


NA 


30.8 


26.0 


1.5 


1.5 


686. 


8 


8.0 


81.0 


85.0 


36.0 


- 


40.0 


89.6 


92.0 


33.6 

39.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


__मलनेटवर्कसेवाका 

विस्तार 


मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी। 

गुणवत्ता 


विशुद्धमल-जलके पुनचक्रणकाविस्तार 


ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


लक्ष्य 


चालू 


चालू 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालू 

चालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू 

लक्ष्यलक्ष्य|चालू|लक्ष्य-चालू|लक्ष्य|चालू 

लक्ष्य (2016-17)(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)-(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 100.0।100.00.0 

0.0NANANANA|NANA 

NA95.1-98.0 

1.6T2.0 

NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


NA 


स्तरांक 


80% 


100% 


चालू 


लक्ष्य। 


चालू 


100%100% 

100%80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू।लक्ष्यचालू 

लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू।लक्ष्य।चालू। लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

44.22|5089.7295NA|NAINANA|NANA|84.56|90|20.8|30|95.56|98 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू2016-17) 

3.49 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


Note- 


Thisyearcorrectionhasbeendoneinpopulation. 


448 ( 63 ) 


448 ( 64 ) 
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Nameofthecity/ULB 


| 


State 


State| 


Nameofthe 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पा.कुम्हारी 

WardNo.-13NearHanumanMandirKanji छत्तीसगढ़PramodShukla,ChiefMunicipalOfficer 

07821-247029 

cmokumhari@gmail.com 

HoushKumhari जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


चालू 


। 


चालू 


70.0 


NA 


स्तरांक 

100%135lpcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्यलक्ष्यचालू-लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 20.735.061.6 

NA63.145.0 

2.02.091.6100.0-97.198.0_32.745.038.3 

60.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकीविशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


लक्ष्य 


चालू 


चालू 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


चालू 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्यलक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू। 

लक्ष्य 

चालू-लक्ष्य|चालूलक्ष्य 

|लक्ष्य 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 86.0100.00.0।0.0NA___NA 

NANANANA 

NANA100.0100.0 

1.22.0NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवा|ठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


स्तरांक 


80% 


चालू 


चालू 


100%100% 

100%80%100% 

100% 

90% लक्ष्यलक्ष्य।चालूलक्ष्य-चालू।लक्ष्य।चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य 

-चालू 

लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

37.66|6088.02|98NA|15|NA|NA|NA|NA|97.63|100|17.69|40|33.99|70 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


Note- 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


| 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.पाटन 


छत्तीसगढ़ 


Mr.RajendraNayak,ChiefMunicipalOfficer 


WardNo3AkhraPatan 


7826273770 


nppatanpatan@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ता|ग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्यय|जलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षता 

कीवसूली 

कीवसूलीमेंदक्षता 


20% 


चालू 


चालू 


स्तरांक100%135lped100%24hours|100% 

80%100% 

90% लक्ष्य-चालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालू 

लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू।लक्ष्य।चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 23.230.0___83.390.0 

NA 

NA38.035.0|1.0-1.0100.0100.0|100.0|100.038.4|42.0|91.9|95.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी |विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्ततागुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


NA 


NA 


स्तराक 

100%100%|100% 

100%100%20%80%100% 

90% 
चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू-लक्ष्य 

-चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 100.0100.0 

0.00.0NANANANANA 

NA100.0100.00.030.0LNA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवा|ठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


NA 


स्तरांक 


चालू 


लक्ष्य 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्यलक्ष्यचालू। 

चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य-चालू|लक्ष्य|चालू। लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


85.04 


95 


56.15 


65 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


100 


100 


26.58 


30 


- 


50.1 


60 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


0 


Note- 


448 ( 65 ) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


448 ( 66 ) 


Nameofthecity/ULB 


State 


1 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.उतई छत्तीसगढ़RajendraKumarNayak,ChiefMunicipalOfficer 

NagarPanchayatUtai 

9425562288 

cmoutai@rediffmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका।गैर-राजस्वजलका|जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


लक्ष्य 


36.0 


NA 


1 


स्तरांक 

100%135lpcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालू|लक्ष्य।चालू लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू 

लक्ष्यचालू 

लक्ष्य|चालू।लक्ष्य।चालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 40.0____69.075.0 

NA28.1।25.0|2.0 

2.0|100.0|100.088.295.0|44.0|50.0|24.835.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी।विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षतावसूली 


स्तरांक 


100% 

100% चालू 

लक्ष्यचालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू 

चालूलक्ष्य-चालू|लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य |(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) NANANANANANANA 

NA33.340.02.43. 

0LNA 

NA 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


100.0 


0.0 


0.0 


94.2 ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 


|ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमें काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 


ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरण विस्तार 

काविस्तार 


ठोसअपशिष्टका वैज्ञानिकनिपटाराका 

विस्तार 


ग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन |निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता 

___काविस्तार 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80% 100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

लक्ष्य।चालूलक्ष्य।चालूलक्ष्य।चालू लक्ष्य।चालूलक्ष्य।चालू।लक्ष्य।चालू। लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

11.46|50|82.24|0|NA|NA|NA|NA|NA|NA|55|70|43.13|50|88.58|93 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


| 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


Note- 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा Nameofthecity/ULBStateNameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode 

Phone&FaxNos. 

EmailID. Officer 

NagarPanchayatChhuraDistGariyaband( न.पं.छुरा 

छत्तीसगढ़Mr.P.S.Dhurve,ChiefMunicipalOfficer 

07701-266120 

cmochoora@rediffmail.com 

C.G.) जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिकागैर-राजस्वजलका|जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


100% 


चालू 


लक्ष्य (2016-17)|(2017-18) 


135lpcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू| 

लक्ष्य |चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 117.1120.0NANA|49.0|45.0 

4.0100.0100.066.070.0|11.220.022.3 

40.0 


NA 


4.0 


27.0 

40.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी विस्तार 

दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी 

गुणवत्ता 


विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता पुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


। 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्य|चालू 

लक्ष्य 

चालूलक्ष्य।चालू। लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 96.1100.00.00.0LNA 

NANANANANA 

NANA|72.485.0_18.325.0NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


लक्ष्य 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालू 

चालूलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू। 

लक्ष्य-चालूलक्ष्यचालू 

लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| (2017-18) 32.256086.5495|NA|10|NA|NA|NA|NA| 78.26 

15.9 

62.88 

70 


90 


25 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


53.93 


60 


Note- 


448 (67) 


448 ( 68) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.फिंगेश्वर 


छत्तीसगढ़ 


Smt.RajeshwariPatel,ChiefMunicipalOfficer 


NagarPanchayatFingeshwar 


07701-255344 


cmofingeshwar@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्यय|जलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षता कीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


20% 


चालू 


चालू 


100%135lpcd100% 

24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू 

|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


38.8 


40.0 


NA 


NA 


. 


40.0 


35.0 


| 


1.0 


| 


1.0 


| 


100.0 


| 


100.0 


| 


100.0 


| 


100.0 


31.1 


| 


35.0 


59.5 


___65.0 


18.1 

20.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी विस्तार 

दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलके 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार 


ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता |निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


चालू 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालूलक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू- 

|चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| (2017-18) 

50.00.00.0NANANA___NANANA 

NANA100.0|100.0|4.8|6.0 

NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवा|ठोसअपशिष्टसंग्रहणमें|ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन। काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका 

सेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


42.0 


स्तरांक 


चालू 


चालू 


लक्ष्य 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% लक्ष्य 

|चालूलक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य-चालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

15.72|20|80.2|85NA|10|NA|NA|NA|NA|100|100|28.72|30|24.96|30 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


____चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


Note- 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पा.गरियाबंद 

छत्तीसगढ़Mr.JBSChauhan,ChiefMunicipalOfficer 

Gariyaband 

7706241349 

nagarpalikagariaband@gmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका|जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


चालू 


100% 

135lped लक्ष्य|चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


लक्ष्य 


|100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% 
चालूचालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्यलक्ष्य।चालू|लक्ष्यचालू- 

चालू 

लक्ष्य |(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) NA 

NA49.040.0___404.067.190.0|45.7|70.0 39.350.0 

47.7 


93.9 


100.0 


55.0 


47.0 

50.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी विस्तार 

दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी।विशुद्धमल-जलके 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार 


ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


चालू 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्यलक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य 

|चालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू। लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 97.0 100.0 

0.00.0NANA 

NANANANANA|NA83.395.01.63.0NA|NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक। 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टका।ग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


NA 


स्तरांक 


100% 


चालू 


100%100% 

80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य 

लक्ष्य।चालू|लक्ष्यचालू।लक्ष्य-चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| (2017-18) 90.54 

9892.6895|NA|30|NA|NA|NANA|66.67 80 

12.81 

56.17 


20 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तराक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(201 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


59.46 


Note- 


Thisyearcorrectionhasbeendoneinpopulation,households,properties,waterbilledandfinancedata 


448 ( 69 ) 


448 ( 70 ) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


| 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.राजिम 


छत्तीसगढ़ 


B.K.Upadhayay,ChiefMunicipalOfficer 


NagarPanchayatRajim 


07701-235036 


cmorajimnagarl@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका।गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


लक्ष्य 


स्तरांक 

100%1351pcd100% 

20%24hours100%80% 

90% 

100% चालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य 

चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्यचालू लक्ष्य 

लक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालूचालू 

चालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

55.0 

NA 

57.025.0 

45.0____19.749.2 

2.5NA 

2.5100.0 

80.0| 

65.0100.095.0 

|44.6 

73.1|85.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार निराकरणमेंदक्षता 


वसूली 


स्तरांक 100%100%|100% 

100% 100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू|लक्ष्यचालू-|लक्ष्यचालू।लक्ष्य -चालू|लक्ष्यचालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 82.4100.00.00.0NANANANA 

NANA___NA 

NA70.990.08.7|10.0|NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

|ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमें|ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता| 

___काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


विस्तार 


स्तरांक 


100% 


चालू 


चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)| 


100% 

100%80%100%|80% 

100% 

90% लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू| 

।चालूलक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 83.48 

98 

NA|15|NA|NA|NA|NA|75.89|85|21.31|30|78.62|88 


49.83 


| 


60 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


. 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

3.77 


Note- 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


| 


PostaladdresswithPINcode 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पं.अडभार 


छत्तीसगढ़ 


AnandKumarRai,ChiefMunicipalOfficer 


NagarPanchaytAdbhar 


9111512276 


cmoadbhar2@rediffmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका। विस्तार 

विस्तार 


गैर-राजस्वजलका 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


लक्ष्य 


लक्ष्य 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक 

100%1351pcd 100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालू 

चालूलक्ष्य 

लक्ष्य-चालू-लक्ष्य।चालूलक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालू।लक्ष्यचालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 16.325.058.6 

65.0NA0.0 

36.032.02.02.066.795.082.195.016.225.022.450.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तारनिराकरणमेंदक्षता 


वसूली 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


100%100%20% 

80%100% 

90% चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य 

।चालूलक्ष्य-चालू। 

चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


43.7 


85.0 


0.0 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


| 


NA 


NA 


NA 


NA 


93.4 


100.0 


| 


10.0 


| 


20.0 


| 


NAI 


NA 


ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 


ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तार___काविस्तार|वैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


स्तरांक 


चालू 


लक्ष्य 


100%100% 

100%80% 100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

चालूलक्ष्य।चालू।लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य-चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) ___10.95|657585|NA|20|NA|NA|NAINA91.8|100 17.6630।50.75 

70 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


___ 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

7.02 


Note- 


448 ( 71) 


448 ( 72 ) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


| 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पा.अकलतरा 


छत्तीसगढ़ 


KhajanchiKumhar,ChiefMunicipalOfficer 


MunicipalOfficeAkaltara 


07817-252680 


cmoakaltara@rediffmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


लक्ष्य 


चालू 


| 


चालू 


स्तरांक 

100% चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18) 41.5 

50.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


135lpcd 100% 

20% 24hours100% 

80%100% 

90% चालू।लक्ष्यचालूचालूलक्ष्यचालू 

-लक्ष्य 

लक्ष्यलक्ष्य|चालूलक्ष्य 

|चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| 

2017-18)(2016-17)|(2017-18) 81.488.0 NANA 

35.129. 

04.54.590.5|99.0|86.8|96.0 51.7|55.0-31.4|51.0 


मलनेटवर्कसेवाका 

विस्तार 


मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी 

गुणवत्ता 


विशुद्धमल-जलके पुनचक्रणकाविस्तार 


ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


चालू 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


NA 


NA 


स्तरांक 100%100%100% 

100%100%20% 

80%100% 

90% लक्ष्य 

लक्ष्यचालूलक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 93.4100.00.00.0NAINANANANA 

|94.3 

97.0 

6.78.0 

NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवा|ठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


__NA 


स्तरांक 


चालू 


लक्ष्य 


चालू 


100%100% 

100% 

80% 100% 

80% 100% 

90% चालूलक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू। लक्ष्य।चालू। लक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

1.77|20|97.49NA|5|NA|NA|NA|NA|97.95|99|9.01|20|64.14|70 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


लक्ष्य(2017-18) 

20 


18.84 


Note- 


Thisyearcorrectionhasbeendoneinpopulationdata 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पं.बलौदा 

छत्तीसगढ़Mr.SurajSidar,ChiefMunicipalOfficer 

BalodaMunicipalOffice 

7817251028 

cmobalouda@rediffmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


चालू 


80.0 


स्तरांक 

100%1351pcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य 

लक्ष्य 

लक्ष्य-चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 74.5106.9110.0 

NA 

NA27.225.0 

5.05.0|96.799.0|100.0|100.035.440.0 

71.3।80.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तारनिराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


लक्ष्य 


चालू 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


0.0 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य 

-चालू 

लक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 91.3 

95.0_____0.0__NANAINAINA NA 

NANA 

94.3|97.00.0|1.0|NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


NA 


स्तरांक 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य-चालू|लक्ष्य।चालू। लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


16.5 


50 


96.35 


99 


NA 


20 


NA 


NA 


NA 


NA 


92.31 


99 


18.6 


25 


। 


20.46 


30 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तराक 


100% 


| 


लक्ष्य(2017-18) 


| 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

118.42 


120 


Note- 


448 ( 73 ) 


448 (74) 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पा.चांपा 

छत्तीसगढ़JyotsanaToppo,ChiefMunicipalOfficer 

MunicipalCouncilChampa 

07819245180 

cmochampanp@gmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका|जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षता कीवसूली 

कीवसूलीमेंदक्षता 


90% 


चालू 


लक्ष्य 


चालू 


स्तरांक ___100%1351pcd100% 

20%24hours100%80% 

100% लक्ष्य|चालूलक्ष्य चालू 

लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू 

लक्ष्य।चालू। लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 28.150.054.965.0NANA41.635.02.02.0|100.0100.095.9|100.0 

22.1 

35.077.785.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकीविशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षतावसूली 


चालू 


चालू 


चालू 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


93.0 


NA 


स्तरांक 

100% 100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य 

लक्ष्य 

लक्ष्य|चालू-लक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू। लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| (2017-18) 100.0 

NANANANANAINANANANA|70.6 90.0 

6.17.0NA NA ठोसअपशिष्टप्रबंधन 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमें|ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन। काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूली|शुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार स्तरांक 

100% 100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालू|लक्ष्य 

चालू।चालू।लक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू| 

चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)(2016-17)(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 62.079986.79 

NA__99|NA|NA|NAINA|89.5|9525.63|35|80.9| वर्षाजलनिकासीसूचक वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 

जलकीजमावट/बाढकाआपतन स्तरांक 

100% चालू(2016-17) 

लक्ष्य(2017-18)चालू(2016-17) 

लक्ष्य(2017-18) 16.9 20 

0 


लक्ष्य 


99 


95 


Note- 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


N.P.Chandrapur 


8870858237 


Np_chandrapur@rediffmail.com 


न.पं.चंद्रपुर 

छत्तीसगढ़ 

RajeshTiwari,ChiefMunicipalOfficer जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


चालू 


29.3 


स्तरांक 

100%135lped|100% 

20% 24hours|100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य 

लक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य।चालू। लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 40.052.055.0NANA20.8 19. 

019.0 3. 

03.095.998.073.780.0|14.4-30.0|64.2|80.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी।विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्ततागुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


लक्ष्य 


लक्ष्य 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य-चालूलक्ष्यचालू 

लक्ष्यचालू 

|चालूचालूलक्ष्य।चालू 

|चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 86.793.00.00.0NANANA 

NA1NANANANA83.385.03.25.0NANA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन। काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


चालू 


चालू 


लक्ष्य 


100%100% 

100% 

80%100% 

80%100% 

90% लक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य 

-चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| (2017-18) 


34.8 


50 


| 


95.07 


100 


NA 


15 


NA 


NA 


NA 


NA 


94.12 


100 


13.37 


20 


39.53 


50 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


चालू(2016-17) 


| 


लक्ष्य(2017-18) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

1.65 


13.16 


15 


Note- 


Thisyearcorrectionshasbeendoneinpopulation 


448 ( 75 ) 


448 ( 76 ) 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पं.डभरा 

छत्तीसगढ़PrahladPandey,ChiefMunicipalOfficer 

NagarPanchayatDabhara 

7773888167 

cmodabhara@gmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका।गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूली|कीवसूलीमेंदक्षता 


90% 


स्तरांक 

100%1351pcd100% 

20%24hours100% 

80% 

100% चालूलक्ष्य |चालू।लक्ष्य 

चालूलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य चालू 

लक्ष्यचालू। 

चालू-लक्ष्य।चालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 13.620.037.1 

45.0 NANA64.3 55.02.02.087.5|100.015.8|24.0____7.612. 

03.9 

15.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


| 


चालू 


लक्ष्य 


पा 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


NA 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य 

लक्ष्य।चालू। 

लक्ष्यचालू।लक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 76.0100.0|0.00.0 

NANA 

NA 

|NANANA100.0100.0|7.7|9.0|NAINA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवा|ठोसअपशिष्टसंग्रहणमें|ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तार|वैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


NA 


स्तरांक 


80% 


100% 


चालू 


100%100%100% 

100%80% 

90% चालूलक्ष्य 

लक्ष्य 

चालूलक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालूलक्ष्य|चालू |लक्ष्य|चालू लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

30.27|0|95.83|9|NA|10|NA|NA|NA|NA|77.78|85|57.36|65|32.62|40 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

17.86 


20 


Note- 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा Nameofthecity/ULBStateNameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcodePhone&FaxNos. 

EmailID. Officer न.पं.जैजेपुर 

NagarPanchayatJaijaipurDisttJanjgir छत्तीसगढ़SatyanarayanGupta,ChiefMunicipalOfficer 

7757263516 

npcmoj4@gmail.com 

ChampaCg जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका|जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूली 

कीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


100% 

135Ipcd चालू 

लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| 


चालू 


लक्ष्य 


100% 

20%24hours|100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू 

|चालू।लक्ष्य-चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


47.7 


52.0 


NA 


NA 


65.1 


60.0 


| 


2.0 


| 


2.0 


| 


100.0 


| 


100.0 


| 


0.0 


80.0 


20.0 


25.0 


78.4 


80.0 


14.8 

20.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी विस्तार 

दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी। 

गुणवत्ता 


विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता पुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू 

|चालूलक्ष्य। 

|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 78.6100.0NA 

0.0NANA|NA|NAINANA|NA|NA87.595. 

09.211.0|NAINA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवा|ठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% 
चालूलक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्यचालूलक्ष्य 

।चालू 

लक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 24.55|3557.8578NA10NANA 

NANANA 

85.7195|12.77|20|37| 40 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


__ 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


Note- 


0 


448 (77 ) 


448 ( 78 ) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पा.जांजगीर 


छत्तीसगढ़ 


Mr.DineshKosariya,ChiefMunicipalOfficer 


MunicipalCouncilJanjgir-Naila 


7691903630 


JANJGIRNAILACMO@GMAIL.COM 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षता कीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


100% 

1351pcd चालूलक्ष्यचालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)| 


चालू 


लक्ष्य 


लक्ष्य 


100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% 
चालूलक्ष्य चालूलक्ष्यचालू 

चालूलक्ष्यचालू| 

चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) NANA59.350.0 

6.0|7.0 

93.8100.089.395.035.350.0 

70.063.2 


57.7 


65.0 


14.5 

18.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी। 

किरणक्षमताकामलशुद्धीकरणकी।विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 


वसूली 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


चालू 


स्तरांक 100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% 
चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य लक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू-लक्ष्यचालू-|लक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 95.2100.0 

0.00.0 NANANANANANANA 

81.0 

90.0|5.67.0|NA| NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टका 

ठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


NA 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80% 100% 

80%100% 

90% 
चालूलक्ष्यचालूलक्ष्यलक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य|चालू लक्ष्य-चालू 

लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

3.56|30|89.7____98|NA|20|NA|NA|NA|NA|91.27|98|17.06|25|60.87| 70 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


91.67 


98 


Note- 


0 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पं.खरौद 


छत्तीसगढ़ 


ManishPatre,ChiefMunicipalOfficer 


NagarPanchayatKharod 


7354200011 


patremk@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


स्तरांक 

100%1351pcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य|चालू।लक्ष्य-चालू-लक्ष्य|चालू|लक्ष्य-चालू-लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 26.630.055.2 

65.0NAINA|60.050.0 

3.03.0|100.0-100.0-70.0-80.034.240.0-58.0 

70.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्ततागुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


लक्ष्य 


चालू 


स्तरांक|100% 

100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 43.3____92.0|0.00.0NAINA|NANANANA1NA1NA191.8195.010.011. 

01NANA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार| 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


लक्ष्य 


चालू 


लक्ष्य 


लक्ष्य 


100%100%100% 

80%100% 

80%100% 

90% चालू 

लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू 

|चालू|लक्ष्यचालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

84.71|0|NA|20|NA|NA|NA|NA|0|80|17.42|25|29.13| 


26.08 


60 


40 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


68.13 


70 


Note- 


448 ( 79) 


448 ( 80 ) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.नवागढ़ 


छत्तीसगढ़ 


Mr.PrakashchandKeshri,ChiefMunicipalOfficer 


MunicipalCouncilNawagarh 


9424159328 


cmonpnawagarh@gamil.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका विस्तार 

विस्तार 


गैर-राजस्वजलका 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


1351pcd चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)| 


चालू 


स्तरांक 

100% 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18) 

12.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्य चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू 

।चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) NANA___60.02.02.012.580.087.5-95.0- 31.2|45.074.8 

80.0 


7.4 


55.3 


| 


60.0 


77.8 


मलनेटवर्कसेवाका 

विस्तार 


मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी।विशुद्धमल-जलके दक्षतापर्याप्तता 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार 


ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता |निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


100%100%20% 80%100% 

90% चालूलक्ष्य|चालू 

|लक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य |(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) NANANANANANA86. 

795.0|10.011.0 

NA 

NA 


स्तरांक100%100% 

100% लक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य (2016-17)(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)(2016-17)|(2017-18) 60.8 

NA0.0 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमें काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


80.0 


NA 


ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरण 
विस्तार 

काविस्तार 


ठोसअपशिष्टका वैज्ञानिकनिपटाराका 

विस्तार 


ग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन |निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता 

काविस्तार 


स्तरांक 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

चालूलक्ष्य|चालू।लक्ष्य-चालू|लक्ष्यचालू-लक्ष्य 

-चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 6.695588.11|NA|15NA|NAINA|NA|66.67 80 

30.87 

3847.83 


98 


55 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

7.94 


12 


U 


Note- 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पं.नयाबाराद्वार 


छत्तीसगढ़ 


Mr.C.K.Srivastav,ChiefMunicipalOfficer 


NagarPanchayatNayaBaradwar 


9926560378 


np.nayabaradwar@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्यय|जलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


लक्ष्य 


75.4 


4.0 


स्तरांक 

100%135lped100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालू।लक्ष्यचालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू|लक्ष्य___चालू-लक्ष्य|चालू लक्ष्यचालू|लक्ष्य-चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 50.160.0 

80.0NANA41.935.0 

4.050.080.088.095.0|50.560.041.1 

50.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी|मलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्ततागुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तारनिराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


लक्ष्य 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% 
चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य 

चालू 

-चालूलक्ष्य-चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्यचालू।लक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)(2017-18) 87.8100.0NA0.0|NA 

NANANANANANA87.595.0|9.111.0NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


। 


100%100%100% 

80%100% 

80%100% 

90% लक्ष्य__चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य।चालू।लक्ष्य।चालू।लक्ष्य |(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

50 

85.7195NA|20|NA|NA|NA|NA|80|95|15.06|22|40.65| 50 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

63.45 


65 


Note- 


448 ( 81 ) 


448 ( 82 ) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पं.राहौद 

छत्तीसगढ़HDRatrey,ChiefMunicipalOfficer 

NagarPanchayatRahaud 

9827751929 

nprahaud.2582015@gmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका|जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ता|ग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्यय|जलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूली।कीवसूलीमेंदक्षता 


जनागरीजीवन 


चालू 


चालू 


। 


स्तरांक100%135lpcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्य।चालूलक्ष्यलक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्यचालूलक्ष्य।चालूलक्ष्यचालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 5.610.0|45.8 

50.0|NAINA86.8|70.0|4.0|4.0|100.0|100.0|100.0|100.0|38.5|45.0|53.3|60.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकीविशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


लक्ष 


0.0 


NA 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालूलक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू| 

|चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 97.6|100.0 

0.0NANANANA|NA 

NANA|100. 

00100.0|14.8|20.0NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूली|शुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

चालू|चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्यचालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


30 


30 


| 


46.15 


| 


70 


|____NA 


10 


| 


NA 


| 


NA 


| 


NA 


NA 


| 


75 


85 


22.51 


30 


49.17 


60 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


11.11 


13 


Note- 


0 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पा.सक्ती 


छत्तीसगढ़ 


RanjanaAgrawal,ChiefMunicipalOfficer 


NagarPalika 


07757-233231 


cmosakti@gamil.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षता|कीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


चालू 


4.0 


4.0 


70.0 


स्तरांक 100%135lpcd100% 

20% 24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्य| चालूलक्ष्य 

लक्ष्य- चालू 

लक्ष्य।चालू-लक्ष्य-चालूलक्ष्य।चालूलक्ष्यचालू।लक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 52.758.072.2 

80.0NAINA44.340.0 

96.9100.045.0 

70.0 

8.515.0 

60.9 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य।चालू।लक्ष्य 

लक्ष्य 

चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)](2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 93.1100.0 NA0.0NANANANANANA 

NANA69.080.0|1.3 

3.0 

NA| ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवा|ठोसअपशिष्टसंग्रहणमें|ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टका।ग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


NA 


स्तरांक 


80 


लक्ष्य 


चालू 


लक्ष्य 


100%|100% 

100% 80%100% 

80%100% 

90% चालू 

लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य चालू 

चालू।लक्ष्यचालूलक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

29.42|709098|NA|20|NA|NA|NANA|48.47|70|15.79|25|87.37|95 


70 


95 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


18.33 


20 


Note- 


448 ( 83 ) 


448 ( 84 ) 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पं.सारागांव 

NagarPanchayatSaragaonDisttJanjgir छत्तीसगढ़K.K.Patel,ChiefMunicipalOfficer 

7819274440 

npsaragaon@gmail.com 

ChampaCG जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


चालू 


स्तरांक 

100%1351pcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्य|चालूलक्ष्यलक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू 

|चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 14.420.058.865.0NA 

NA64.755.0|2.02.0|100.0100.079.8|88.023.140.011.2 

40.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकीविशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


चालू 


NA 


NA 


स्तरांक 100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

लक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्यचालू।|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 54.8100.00.00.0NANA 

NANANANA77.885.0 

1.13.0| NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षताविस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूली|शुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तराक 


चालू 


लक्ष्य 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% 
चालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

लक्ष्य-चालूलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू 

|चालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 38.37 

67.2480|20|NA|NAINA__NA|73.17 

|16.1|25|15.6 30 


70 


| 


NA 


85 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

6.92 


10 


Note- 


0 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


Sheorinarayan 


7898305067 


cmosheorinarayan@gmail.com 


न.पं.शिवरीनारायण छत्तीसगढ़ 

RavindraSukla,ChiefMunicipalOfficer जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षता|कीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


स्तरांक 

100%135lpcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्य।चालू|लक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य-चालू।लक्ष्य।चालू-लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 21.030.066.170.0NANA56.5L50.0 

|4.093.3100.0-80.0____90.0|20.2|30.0|84.290.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्ततागुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


NAL 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालूलक्ष्य-चालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य|चालू 

-चालू|लक्ष्य 

।चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 96.0100.0TNA0.0NA|NANA 

NANANANA80.095.01.33.0NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका।निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालू|लक्ष्य 

लक्ष्य।चालू।लक्ष्य-चालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य-चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 35.0687.5 

NA20 

NA___NA|___NA|NA|7595|15.76|25|70.82|80 


____60 


95 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


71.93 


15 


Note- 


448 ( 85 ) 


448 ( 86 ) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.बगीचा 


छत्तीसगढ़ 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका।गैर-राजस्वजलका|जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूली|कीवसूलीमेंदक्षता स्तरांक 

100%135lped100% 

20% 24hours100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य 

लक्ष्य 

चालूलक्ष्य|चालू।लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू-लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


चालू 


मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी।विशुद्धमल-जलके विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार 


ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता निराकरणमेंदक्षतावसूली 


स्तरांक 


चालू 


लक्ष्य 


100%100%100% 

100%100%20% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू| 

|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 


ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमें काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 


ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरण विस्तार 

काविस्तार। 


ठोसअपशिष्टका वैज्ञानिकनिपटाराका 

विस्तार 


ग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता 

काविस्तार। 


स्तरांक 


चालू 


|चालू 


100%|100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य 

|लक्ष्यचालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


Note- 


BagichaNagarPanchayatfailedtosubmitservicelevelregardingdata 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


लक्ष्य 


चालू 


लक्ष्य 


लक्ष्य 


न.पा.जशपुरनगरछत्तीसगढ़HiteshKumarBaghel,ChiefMunicipalOfficer 

M.C.Jashpurnagar 

07763-223344 

cmonpjashpur@gmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका।|जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्यय|जलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता स्तरांक 

100%135lped100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालूचालू।लक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू-लक्ष्यचालूलक्ष्यचालू 

।चालू|लक्ष्यचालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| (2017-18) 33.250.048.352.0NANA48.243.03.0| 

3.024.9|50.093.299.0|33.350.0|52.7|60.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी।विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तारनिराकरणमेंदक्षता 

वसूली स्तरांक 

100%100%100% 

100%100%20%80% 

100% लक्ष्यचालूलक्ष्यलक्ष्य।चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालू 

।चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

0.0NANA 

NA87.8 

1.0 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


1000 


90% 


चालू 


चालू 


चालू 


लक्ष्य 


55.3 


NA 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालू|लक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू। 

|चालू-लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 34.33 

50 

88.41____95|NA|NA|NA|NA|NANA|97.52|100|9.49|15|64.19| 70 


15 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


6.5 


Note- 


448 ( 87) 
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448 ( 88 ) 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.कोतबा 


AtPOKotbaTehPathalgaonDisttJashpur 


छत्तीसगढ़ 


RameshPrasadDivedi,ChiefMunicipalOfficer 


7765268267 


cmonpkotba@gmail.com 


Cg 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका विस्तार 

विस्तार 


|गैर-राजस्वजलका 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


100% 


| चालू 


- 


स्तरांक 

1351pcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालू।लक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालू 

-लक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

59.5 

65.023.630.0 

58.0 

50.0NA 

4.0 NA 

4.0100.0 

80.0 | 

| 100.060.034.5 

7| 

47.40.0| 

55.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 


वसूली 


चालू 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू। लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 70.0100.00.00.0NANANANANANANA 

NA100.0|100.00. 

05.0NANA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन। काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


100% चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)| 


100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालू 

लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


25.29 


40 


98.26 


100 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


100 


100 


13.52 


20 


54.21 


60 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


| 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


. 


. 


Note- 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पं.कुनकुरी 

छत्तीसगढ़S.N.Rajwade,ChiefMunicipalOfficer 

NagaarPanchayatKunkuri 

9826471057 

nagarpanchayatkunkuri@gmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका।|जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता स्तरांक 

100%135Ipcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य 

लक्ष्यलक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| (2017-18) 42.6 

60.0__72.978.0 

NANA47.542.0 

1.0|2.092.8100.0-94.6|100.032.740.0|56.0|65.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्ततागुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


चालू 


चालू 


चालू 


. 


चालू 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक 

100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्यलक्ष्य।चालू।लक्ष्य|चालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू| 

।चालू-लक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 70.0100.00.00.0NA 

NANANANA 

NANA100.0100.00.0 

5.0NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तार|वैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

लक्ष्य 

चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


8.1 


20 


68.48 


80 


_NA 


| 


NAI 


NA 


NA 


| 


NAI 


NA 


|93.75| 


100 


| 


16.91| 


20 


| 


80.91 


90 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


25 


30 


Note- 


448 ( 89 ) 


448 ( 90 ) 


Nameofthecity/ULB 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


State 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


N.P.Patthalgaon 


07765-233823 


cmonpp123@gmail.com 


न.पं.पत्थलगांव 

छत्तीसगढ़BasantKumarBunker,ChiefMunicipalOfficer जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका| |गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


|जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ता|ग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्यय|जलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षता कीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक 

100%135lpcd 100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्य|चालू 

लक्ष्य|चालू।|चालू।लक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू 

|लक्ष्य।चालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 30.140.065.9 

70.0 NANA60.050.06.56.5|30.870.072.580.0|42.045.0|39.5 

45.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमें|मलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकीविशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


चालू 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


90.0 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्य|चालू।लक्ष्य 

लक्ष्य|चालू।लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 77.2|100.0|0.0 

0.0NANANANANANANANA 

100.02.5 

5.0|NA| ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका।निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


NA 


स्तरांक 


चालू 


लक्ष्य 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

चालू।लक्ष्यचालू-लक्ष्य 

चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

13.13|20|87.27|90NA|NAINA|NA|NAINA|100|100|16.17|20|17.14|20 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


। 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


6.25 


10 


Note- 


Nameofthecity/ULB 


State 


| 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पं.बोड़ला 


छत्तीसगढ़ 


SantoshSwarnakar,ChiefMunicipalOfficer 


NagarPanchayatBodla 


7740253505 


cmobodla@rediffmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका विस्तार 

विस्तार 


गैर-राजस्वजलका|जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूली 

कीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक 

100%135Ipcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्यचालू 

लक्ष्य|चालू।लक्ष्य-चालू-लक्ष्य|चालू।लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 31.550.090.595.0 

NANA37.033. 

02.02.0100.0100.0100.0|100.039.045.066.972.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकीविशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


लक्ष्य 


चालू 


स्तराक100% 100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

लक्ष्य|चालूलक्ष्य-चालू।लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 63.180.00.00.0NANA|NA|NANA 

NA NANANA100.0| 100.0 

0.00.0 

NA NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार स्तरांक 

100%100%100%80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य।चालू।लक्ष्य।चालू|लक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू।लक्ष्य।चालू|लक्ष्य। |चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


34.29 


50 


79.53 


83 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


| 


100 


100 


13.67 


| 


20 


| 


100 


100 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


Note- 


448 ( 91 ) 


448 (92 ) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


Email 


EmailID. 


न.पा.कवर्धा 


छत्तीसगढ़ 


Mr.SudeshKumarSingh,ChiefMunicipalOfficer 


MunicipalCouncilKawardha 


7741232226 


cmokawardha@rediffmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्ति 

विस्तार 


मीटर-युक्तजलापूर्तिका 

विस्तार 


गैर-राजस्वजलका 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्यय|जलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षता कीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


स्तरांक 

100%1351pcd 100% 

20% 24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्य|चालू 

लक्ष्यचालू 

लक्ष्यचालूलक्ष्य -चालू।लक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू।लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 73.880.0108.7|112.0|NA 

NA20.8 19.0 

4.04.039.945.0 |100.065.9|75.038.2 

45.0| मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकीविशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता 

पुनचक्रणकाविस्तारनिराकरणमेंदक्षतावसूली 


गुणवत्ता 


स्तरांक100% 100%100% 

100%100%20% 80%100% 

90% 
चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू।लक्ष्य-चालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 89.1100.0 

0.00.0 

NA NA|NAINA 

NA 

NA75.082.02.210.0NANA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तार वैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80% 100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू लक्ष्यचालू|। लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

| चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


78.51 


90 


82.35 


93 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


100 


100 


13.54 


20 


86 


95 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


। 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


86.11 


100 


Note- 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पं.पंडरिया 


छत्तीसगढ़ 


LalJiChandrakar,ChiefMunicipalOfficer 


MunicipalCouncilPandariya 


7754254141 


cmopandariya@rediffil.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षता|कीवसूली।कीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


चालू 


स्तरांक 

100% 1351pcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्य|चालू।लक्ष्यलक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य-चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 57.580.0|75.0 

90.0NA 

NA27.225.03.0 

3.0-100.0100.0|100.0|100.0|74.5|90.074.890.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तार|मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकीविशुद्धमल-जलके|ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्ततागुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


स्तरांक100% 100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% 
चालू। 

लक्ष्य|चालू 

लक्ष्यचालू 

लक्ष्य।चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 91.7|100.00.0|0.0 

NANA NA 

NANA|NA 

NA60.070.00.00.0NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

____काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


लक्ष्य 


100%100%100%80%100% 

80%100% 

90% 
चालू 

चालूलक्ष्य 

चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


11.06 


50 


84.71 


100 


NA 


NA 


NA 


NA 


___NA 


NA 


100 


100 


14.73 


20 


76.49 


80 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


लक्ष्य(2017-18) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

12.41 


चालू(2016-17) 

30 


15 


20 


Note- 


0 


448 ( 93) 


448 ( 94) 


Nameofthecity/ULB 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


State 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पं.पांडातराई 

OfficeOfTheMunicipalCorporation छत्तीसगढ़LaljiChandrakar,ChiefMunicipalOfficer 

9644829426 

cmopandatarai@gmail.com 

Pandatarai जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षता कीवसूली 

कीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


100% 

135lpcd चालू 

लक्ष्य|चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)| 


100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालू 

लक्ष्य।चालू।लक्ष्य-चालू।लक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


42.0 


50.0 


____ 


NA 


N 


A 


50.8 


40.0 


2.0 


2.0 


100.0 


100.0 


79.2 


83.0 


61.8 


| 


64.7 


81.9 


। 


86.3 


24.1 

32.4 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका 

विस्तार 


मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी।विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


लक्ष्य 


चालू 


NA 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्य।चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य-चालू।लक्ष्य।चालू।लक्ष्य।चालू|लक्ष्य- 

|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 74.391.00.00.0NANANANA1NA1NANA 

NA100.0 100.0|13.731.3|NA. ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालू 

लक्ष्यलक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू| 

लक्ष्य 

।चालू|लक्ष्य।चाल लक्ष्य |(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) ___15.59|7064.84|80NA|NANANANANA|100 -10020|40|50.81 


68 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


| 


चालू(2016-17) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


लक्ष्य(2017-18) 

21.2 


18.33 


Note- 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode 
Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


OfficeOfTheMunicipalCorporation न.पं.पिपरिया छत्तीसगढ़|Mr.MoharLalGaharwariya,ChiefMunicipalOfficer 

7747806446 

cmopipariya@gmaill.com 

Pipariya जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्यय|जलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 
विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


। 


चार 


स्तरांक 

100%1351pcd100% 

20%24hours100% 

80%___100% 

90% चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

लक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 37.050.0 67.080.0NANA24.022.03.03.0100.0|100.0|90.0|100.040.8|45.0|50.0 

55.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका||मलनेटवर्ककासंग्रहणमें|मलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्ततागुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तारनिराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


स्तरांक 


चालू 


100% 

100% लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालू 

लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य।चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य |(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) NANANANANA 

NANA 

NA|100.0|100.0|1.7|2.0|NA|NA 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमें|ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरण काधर-द्वारविस्तार 

दक्षताविस्तार 

काविस्तार 


ठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन वैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूली|शुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


स्तरांक 


चालू 


| 


लक्ष्य। 


चाल 


100%|100%|100% 

80%100% 

80%100% 

90% 
चालूलक्ष्य 

लक्ष्य|चालू। 

लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू 

|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 45.28 

6066.94 

70 

NA_NA|NA|NA|NA|NA|100|100|13.78|17|85.19|90 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


63.43 


70 


Note- 


448 (95 ) 


448 ( 96 ) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.सहसपुरलोहारा छत्तीसगढ़|Smt.SheetalChandrawanshi,ChiefMunicipalOfficer 

NagarPanchyataS.Lohara 

9993386309 

CMOSLOHARA@REDIFFMAIL.COM जलआपूर्तिकेसूचक 

|जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका||गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षता कीवसूली 

कीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


चालू 


। 


26.0 


स्तरांक 

100%135lped 100% 

20%24hours100% 

80% 100% 

90% लक्ष्य| चालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालू-लक्ष्य-चालू।लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू-लक्ष्य।चालू लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 15.025.090.8 

95.0NANA29.7 

1.01.0|100.0|100.0|100.0|100.05.815.084.9 

90.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तार|मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकीविशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तारनिराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


लक्ष्य 


स्तराक100%100%100% 

100%100%20%80% 100% 

90% 
चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालू।|चालू।लक्ष्यचालू-लक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 67.990.00.00.0NANA 

NANANANANANA 

NA66.780.00.11.0NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूली|शुल्ककीवसूलीमेंदक्षता| विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


100% चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18) 


चालू 


चालू 


लक्ष्य 


चालू 


चालू 


100% 

100%80%100% 

80% 100% 

90% लक्ष्यलक्ष्यचालू।लक्ष्यचालू 

लक्ष्य-चालू|लक्ष्य 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


46.55 


60 


84.25 


90 


___NA 


| 


NA 


| 


NA 


| 


NA 


| 


NA 


| 


NA 


| 


100| 


100 


|0.91 


| 


10 


10 


| 


42.74 


60 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

34.16 


40 


Note- 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


Farasgaon 


07784-257598 


nager.p.pharasgaon@gmail.com 


न.पं.फरसगांव 

छत्तीसगढ़ 

ShantiBajpai,ChiefMunicipalOfficer जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका विस्तार 

विस्तार 


गैर-राजस्वजलका|जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

निराकरणमेंदक्षता 

कीवसूली 

कीवसूलीमेंदक्षता 


लक्ष्य 


स्तरांक 

100%1351pcd100% 

20%24hours|100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू 

|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 49.460.087.5100.0NANA|24.6 

20.020.0||4.0|4.071.075. 

0L30.0|40.0|39.3|42.0|59.1।65.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका।|मलनेटवर्ककासंग्रहणमें|मलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य|चालूलक्ष्य___चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 98.0|100.0 

0.00.0 

NA NA 

NA NANA 

NA|NA|NA|NAINA100.0| 100.08.210.0NAINA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन। काधर-द्वारविस्तार 

दक्षताविस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


100%100%100%80%100% 

80% 100% 

90% चालू।लक्ष्य 

चालू।लक्ष्यचालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू-लक्ष्य -चालू।लक्ष्य|चालू-लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 0595.3|8|NA|NA||NA|NA|NA|NA 80 

90 

8.81|15|95.8998 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


26.32 


30 


Note- 


448 (97) 


448 ( 98 ) 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


Emai 


EmailID. 


न.पं.केसकाल 


छत्तीसगढ़ 


Mr.DaneshwerBhat,ChiefMunicipalOfficer 


NagarPanchayatKeshkal 


07848-259293 


npkeshkal@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षता कीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


चालू 


100% 

135lpcd लक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


चालू 


चालू 


100%|20% 

24hours100% 

80%100% 

90% 
चालूलक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्य।चालूलक्ष्य 

लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) NANA35.630.0 

5.0|5.042.9|60.093.098.018.2|24.0|16.825.0 


78.3 


90.0 


53.9 

70.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका 

विस्तार 


मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलके 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार 


ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता |निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


10000 


स्तरांक100%100% 100% 

100%100%20% 80%100% 

90% चालूलक्ष्य चालूलक्ष्यचालू 

लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू| लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| (2017-18) 100.0100.0 

0.00.0NANANANANANANANA88.295.012.215.0NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधन 

|ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन। काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तार काविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता| विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


100%100%100%80%100%80%100% 

90% 
चालूलक्ष्य 

लक्ष्य 

चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य |चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


30.52 


50 


82.48 


90 


NA 


NA 


NA 


| 


NA 


NA 


NA 


92.19 


100 


54.93 


60 


41.67 


50 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


16.67 


- 


20 


Note- 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पा.कोण्डागांव 


छत्तीसगढ़ 


Mr.P.S.Som,ChiefMunicipalOfficer 


MunicipalCouncilKondagaon 


07786-242230 


cmokondagaon.2010@rediffmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्यय|जलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


स्तरांक100%1351pcd 100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालू 

लक्ष्य|चालू|लक्ष्य |चालू|लक्ष्य-चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य। (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 52.560.086.9 

90.0NANA39.335. 

04.34.3100.0100.096.4100.061.565.078.5|85.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


चालू 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20% 

80%100% 

90% लक्ष्य|चालूलक्ष्य 

लक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू।लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 94.0100.00.00.0NA|NA ____NA 

NA| NANANANA97.5100.016.620.0 

NA|NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षताविस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार स्तरांक 

100%100%100%80%100% 

80%100% 

90% 
चालूलक्ष्यलक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

14.32|30 96.42100|NA|NA|NA|NA|NA|NA|97.94 10016.822065.54 वर्षाजलनिकासीसूचक वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 

जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


चालू 


10 


स्तरांक 


100% 


| 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


67.33 


70 


Note- 


Thisyearcorrectionhasbeendoneinhouseholds. 


448 ( 99 ) 


448 ( 100 ) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.छुरीकला छत्तीसगढ़BhuwneshwarSai,ChiefMunicipalOfficer 

NagarPanchayatChhurikala 

7815273222 

awadheshdewangan06@gmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ता|ग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क| विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


चालू 


100% 

135lped लक्ष्य।चालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)| 


चालू 


100% 

20%24hours 100% 

80%100% 

90% लक्ष्य|चालूलक्ष्य-चालू-लक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालूलक्ष्य |चालू।लक्ष्य 

-चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) NANAI39.5|35.0|2.0 

2.0|100.0|100.0|100.0|100.0|51.9|65.0|49.0I60.0 


40.0 


53.8 


| 


60.0 


34.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका 

विस्तार 


|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी।विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


स्तरांक100% 100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालू।लक्ष्यचालू 

चालू 

लक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

90.00.00.0NANA 

NANANANA_NALNA79.790.0|3.14.0NANA 
ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


76.7 


स्तरांक 


100% चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)| 


चालू 


100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

।चालूलक्ष्य।चालू।लक्ष्यचालू 

लक्ष्य 

चालूलक्ष्य (2016-17)(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) NA 

NA 

NANANA93.33 10022.3540 42.45 

60 


51.01 


60 


91.3 


95 


20 


NA 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


25 


30 


Note- 


0 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


| 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पा.दीपिका छत्तीसगढ़TrilochanSinghKhatkar,ChiefMunicipalOfficer 

N.P.P.DipkaDistt.-Korba 

07815-239299 

dipkacmo@rediffmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका|जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्यय|जलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूली।कीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


चालू 


100% 

1351pcd लक्ष्यचालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


चालू 


लक्ष्य 


लक्ष्य 


100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालू |चालू-लक्ष्यचालू। 

चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य |(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| (2017-18) NANA70.960.04.04.0।।94.498.067. 

1 

80.08.612.09.8 

25.0 


60.0 


65.0 


14.3 

16.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


|मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी विस्तार 

दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलके 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार 


ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


NAL 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालू।लक्ष्य|चालूलक्ष्यलक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू 

|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 100.0100.0NA 

0.0NANANANANANA 

|NA89.695.0 

2.0|3.0|NA|NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षताविस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


चालू 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% लक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालू-लक्ष्य|चालूलक्ष्यचालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


26.69 


| 


50 


96 


99 


|_NA 


| 


20 


| 


NA 


| 


NA 


| 


NA 


| 


NA 


| 


97.5| 


100 


|31.05| 


40 


| 


7.4| 


15 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


लक्ष्य(2017-18) 


| 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

7.33 


Note- 


ServicesprovidedbySECLhavebeenexcludedinSLBS 


448 ( 101 ) 


448 ( 102 ) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पा.कटघोरा 


छत्तीसगढ़ 


HimanshuTiwari,ChiefMunicipalOfficer 


Katghora 


7815250211 


nagarpalikakatghora@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका|जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


चालू 


चालू 


100%135lpcd 

100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालू|लक्ष्य लक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू। 

।चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17) 

(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


82.2 


90.0 


NA 


NA 


48.9 


40.0 


| 


2.0 


- 


2.0 


100.0 


100.0 


93.3 


98.0 


37.2 


50.0 


| 


22.9 


28.0 


19.1 

30.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका 

विस्तार 


मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी।विशुद्धमल-जलके 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार 


ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता |निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


लक्ष्य 


चालू 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


0.0 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20% 80%100% 

90% चालू 

चालूलक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य।चालू।लक्ष्य___चालू| | 

लक्ष्य। चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)(2016-17)(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 83.9100.00.0 

NANANA NA 

NANANA|100.0100.0|5.7|50.0___NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमें 

ठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरण 

ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षता|सेवामेंव्ययकीवसूली|शुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


NA 


सार 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80% 100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालू।लक्ष्य 

चालू।लक्ष्य 

चालू|लक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) ___12.4|1592.31|100|NA|NA|NA|NA|NA|NA|100|100|8.7|15|32.18| 50 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 

25 


4.16 


28 


Note- 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.नि.कोरबा छत्तीसगढ़AjayKumarAgrawal,CommissionerSaketBhawanI.T.I.ChowkRampur 

7759221288 

Corporationkorba@gmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षता|कीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


100% 

135lpcd चालूलक्ष्य|चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


चालू 


100%|20% 

24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्यलक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य||चालू 

लक्ष्य |(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) NA 

25.0___40.635.02.02.0100.0|100.0|90.0-95.032.9|48.072.0|89.0 


61.7 


80.0 


. 


26.6 

45.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी 
विस्तार 

दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी 

गुणवत्ता 


|विशुद्धमल-जलके 

पुनचक्रणकाविस्तार 


ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता |निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्य|चालू| 

चालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू-लक्ष्य-चालू 

|चालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 83.9 100.00.00.0NA|NANA|NANA 

NANA 

NAINAINA |100.0|100.0|5.7|50.0|NA NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टका|ग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार स्तरांक 

100%100%100%80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

लक्ष्य 

लक्ष्य 

चालू|लक्ष्यचालू।लक्ष्यचालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 90.98100|91.87|100 0.62|0.62|90|1.22|5| NA 

NA|NA|95.89 

17.853543.52 

70 वर्षाजलनिकासीसूचक वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 

जलकीजमावट/बाढकाआपतन स्तरांक 

100% 

0 चालू(2016-17) 

लक्ष्य(2017-18)चालू(2016-17) 

लक्ष्य(2017-18) 19.23 

30 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


चालू 


Iचालू 


लक्ष्य 


90 


NA 


100 


Note- 


PSUspopulationandareahasbeenexcludedinSLBS 


448 (103 ) 


448 (104) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा Nameofthecity/ULBStateNameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Phone&FaxNos. 

EmailID. Officer न.पं.पाली 

GandhiChowkNagarPanchayatPaliDist. छत्तीसगढ़MrRamnrayanPandey,ChiefMunicipalOfficer 

7816232055 

cmopali@rediffmail.com 

Korba(Cg) जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


चालू 


। 


चालू 


स्तरांक 

100%135lpcd100% 

20% 24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्यलक्ष्य।चालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य 

लक्ष्य।चालू 

चालू|लक्ष्य।|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 38.345.066.6 

75.0NANA42.2|32.03.04.0100.0100.073.3100.039.7|42.087.0 

90.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तार मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी|मलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षतावसूली 


चालू 


लक्ष्य 


NA 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालू।चालू।लक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

|चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 100.0100.00.0 

0.0 

NANA 

NA|NANA__NANA76.7100.01.45.0NANA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूली|शुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


लक्ष्य 


100%100% 

100%80% 100% 

80%100% 

90% चालू।लक्ष्य 

-चालू। 

लक्ष्य -चालू|लक्ष्यचालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

।चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 15.72094.12|100|NA__NA|NA|NA|NA|NA|0| 10076.46 

91.72 


80 


95 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


26.21 


40 


Note- 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पा.बैकुंठपुर 


छत्तीसगढ़ 


RakeshKumarSharma,ChiefMunicipalOfficer 


MunicipalCouncilBaikunthpurDisttKorea 


7836232224 


nppbkp@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका।गैर-राजस्वजलका 
विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


। चालू 


स्तरांक 

100% चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18) 43.5 

45.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


135lped100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालू।लक्ष्य।चालू|लक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू।लक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू। लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 64.069.0NANA|32.8 

29.02.52.5__99.7100.094.998.0 |24.828.0 

49.8 

56.0 


मलनेटवर्कसेवाका 

विस्तार 


मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलके 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार 


ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता |निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य 

लक्ष्य।चालू-लक्ष्य।चालू-लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 87.998.00.0 

0.0 0.0NANANANANANANANA84. 

4 

89.0|7.110.0NANA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमें|ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टका।ग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षताविस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


चालू 


100%100%100%80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 20.94 

2586.9695NA|| 

___NA|NA|NA|NANA|90.48|95|7.3|15|92.64| 


95 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


| 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


33.15 


42.4 


Note- 


Thisyearcorrectionshasbeendoneinpopulation,householdsandfinancialdetailsofsewerage&solidwaste 


448 ( 105 ) 


448 (106 ) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.नि.चिरमिरी 


छत्तीसगढ़ 


B.L.Suraxit,Commissioner 


MalviyaNagarWestChirimiriColliery 


07771-263213 


nagarnigam_chirimiri@yahoo.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


चालू 


लक्ष्य 


। 


स्तरांक 

100%1351pcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्य|चालूलक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू 

लक्ष्यचालू 

चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 75.077.0116.5 

130.0NAINA94.475.0|1.51.5100.0100.085.790.024.9|26.0-28.8 

50.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तार 

मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशद्धीकरणक्षमताकीमलशद्धीकरणकी।विशद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तारनिराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


लक्ष्य 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


NA 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्य।चालूलक्ष्यलक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू लक्ष्य 

|चालू 

|चालू|लक्ष्य|चालू| लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 88.698.0NANANANANANA NA|NA|82.885.0 

0.0 

0.0|NAINA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


NA 


स्तरांक 


100% 100% 

100%80%100% 

80% 100% 

90% चालू।लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 6.641092.5794|NA|NA| 0.79|1 

0.886.599013.6215|7.82 


NA 


10 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


1.41 


Note- 


CorrectionshasbeendoneinlpcdandNRW. 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पं.झगराखण्ड 


छत्तीसगढ़ 


VishnuPrashadYadav,ChiefMunicipalOfficer 


WardNo9 


7771247213 


nagarpanchayatjhagrakhand@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


चालू 


चालू 


चालू 


100%1351pcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य 

लक्ष्य 

लक्ष्यचालूलक्ष्यचालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)| (2017-18) 


14.8 


| 


18.0 


___NA 


NA 


93.3 


90.0 


0.0 


| 


0.0 


| 


80.0 


90.0 


50.0 


7 


0.0 


___ 


10.0 


15.0 


NA 


NA 


0.0 

0.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


मलनेटवर्कसेवाका 

विस्तार 


मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी 

गुणवत्ता 


विशुद्धमल-जलके पुनचक्रणकाविस्तार 


ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता |निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


चालू 


लक्ष्य 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू-लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू 

।चालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 100.0100.00.0 

0.0NA 

NA1NA1NANANANA75.085.07.610.0INANA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालू-लक्ष्य 

लक्ष्य 

चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य-चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


10.48 


15 


84.11 


90 


__NA 


| 


NA 


| 


NA 


| 


NA 


| 


NA 


| 


NA 


| 


100 


| 


100 


| 


7.18 


| 


15 


| 


36.82 


40 


वर्षाजलनिकासी 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


37.94 


40 


Note- 


ServicesprovidedbySECLhavebeenexcludedinSLBs 


448 (107) 


448 ( 108) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा Nameofthecity/ULB 

StateNameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcodePhone&FaxNos. 

EmailID. Officer 

NAGARPANCHYATKHONGAPANI न.पं.खोंगापानी 

छत्तीसगढ़Mr.D.N.Ojha,ChiefMunicipalOfficer 

7771268968 

cmokhongapani@rediffmail.com 

DISTT-KORIYA जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका||जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्यय|जलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूली 

कीवसूलीमेंदक्षता स्तरांक 

100%135lped100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

चालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य 

चालूलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

|चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

0.00.00.0NANANA|NA0.00.0 

0.00.0 

0.013.745.0|NA 

NA मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तारनिराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


0.0 


0.0 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक100%100%|100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्य-चालू 

लक्ष्यचालू।लक्ष्य|चालू 

|चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य चालूलक्ष्य |चालू|लक्ष्य|चालू लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 67.375.00.00.0 NANANANANANANAINA60.070. 

06.28.0|NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80%100%80% 100% 

90% चालूलक्ष्यलक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू 

लक्ष्य|चालू|लक्ष्य| 

लक्ष्य 

चालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


| 


0 


0 


99.31 


| 


100 


NA 


|NAINA|NA|NAINA| 


89.29 


95 


34.34 


40 


| 


21.02 


28 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

35.02 


40 


Note- 


ServicesprovidedbySECLhavebeenexcludedinSLBs;Waterqualitytestsarenotcarriedout, 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पा.मनेन्द्रगढ़ 


छत्तीसगढ़ 


Mr.VinayKumarMishra,ChiefMunicipalOfficer 


WardNo.17MunicipalCouncilQuarter 

Manendragarh 


7771242743 


nagarpalikamdgr@yahoo.in 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका विस्तार 

विस्तार 


|गैर-राजस्वजलका 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क निराकरणमेंदक्षता|कीवसूली 

कीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक 

100%135lpcd100% 

20%24hours|100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालू। लक्ष्यचालूलक्ष्यचालू-लक्ष्यचालू।लक्ष्य।चालू।लक्ष्यचालू 

लक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 77.180.0103.3|105.0 

NANA34.3 30.0 

1.01.0|60.070.095.298.0 

35.650.071.6।85.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्ततागुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक 

100%|100% 

100% 100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्यचालू 

लक्ष्यचालू 

चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू। लक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 85.7-100.0|0.0 

0.0|NA 

NANANANANANANA100.0|100.0|1.9|5.0|NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


NA 


स्तरांक 


चालू 


चालू 


लक्ष्य 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% लक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू 

|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 18.58|25 

95.06 

100____NA|NANA|NA|NA|NA|88.3690|7.46|10|94.89 100 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

37.19 


40 


0 


Note- 


Thisyearcorrectionshasbeeninpopulation. 


448 (109 ) 


448 ( 110 ) 


Nameofthecity/ULB 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


। 


State 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पं.नईलेदरी 


छत्तीसगढ़ 


Ms.AnjanaWaikilf,ChiefMunicipalOfficer 


N.P.NaiLedri 


07771247202 


nagarpanchayatnailedril3@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूली__कीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


स्तरांक 

100%135Ipcd100% 

20% 24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू लक्ष्य।चालूलक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालू।लक्ष्य-चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य 

।चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 0.00.0|1.9 

2.0NANA96.7|92.0 

0.00.00.00.00.0 

0.0|12.3|20.0|NANA मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी।विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तारनिराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


चालू 


स्तरांक100% 100%100% 

100%100%20% 80%100% 

90% लक्ष्य 

लक्ष्यचालूलक्ष्यचालू 

लक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 
75.9 80.00.00.0 NA 

NA NA|NAINA 

NA|NA|100.0||100.021.325.0NAINA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तार|वैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


NA 


स्तरांक 


चालू 


चालू 


100%100%100%80% 100% 

80%100% 

90% लक्ष्य 

लक्ष्य-चालूलक्ष्य|चालू।लक्ष्यचालू लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

93.7698NAINA|NA|NA|NA|NA|100|100|21.15|28|21.48|45 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

60.61 


70 


Note- 


ServicesprovidedbySECLhavebeenexcludedinSLBs;Waterqualitytestsarenotcarriedout. 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पा.शिवपुरचरचा 


छत्तीसगढ़ 


N.R.Ratnesh,ChiefMunicipalOfficer 


N.P.P.ShivpurChurcha 


7836266908 


Shivpurnagarpalika@yahoo.co.in 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 


चालू 


100%135lpcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य 

लक्ष्य|चालूलक्ष्य-चालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य|चालू।लक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


1.2 


16.1 


20.0 


NA 


NA 


89.7 


| 


70.0 


6.0 


6.0 


| 


100.0 


| 


100.0 


| 


100.0 


| 


100.0 


| 


2.2 


5.0 


443. 


5 


0.0 


____5.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


|मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी विस्तार 

दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी 

गुणवत्ता 


विशुद्धमल-जलके पुनचक्रणकाविस्तार 


ग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता |निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


91.1 


स्तरांक100%100%100%100%|100% 

20%80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्यचालूलक्ष्य 

चालू।लक्ष्य।चालू|लक्ष्य___चालू|लक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

100.00.00.0NANANANANANANANA100.0100.00.00.0LNA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|__निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


100%100%100% 

80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू।लक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


10.43 


___50 


94.51 


| 


100 


| 


NA 


| 


NAI 


NA 


| 


NA 


| 


NA 


| 


NA 


| 


100 


| 


100 


|6.28| 


10 


| 


50 


| 


70 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

23.59 


लक्ष्य(2017-18) 

25 


Note- 


ServicesprovidedbySECLhavebeenexcludedinSLBS 


448 ( 111) 


448 ( 112) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पा.बागबहरा 


छत्तीसगढ़ 


ManojSingh,ChiefMunicipalOfficer 


MunicipalCouncilBagbahara 


7707242178 


npbgbr5@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूली|कीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


। 


स्तरांक 

100%1351pcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालू|लक्ष्यचालू।लक्ष्य 

|चालू। 

लक्ष्य 

|चालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य-चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 39.445.097.5100.0 

NANA31.329.0 

3. 

03.097.0100.090.5100.019.025.046.3|50.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी। 

मलशदीकरणक्षमताकीमलशदीकरणकी।विशद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


20% 


चालू 


चालू 


61.7 


स्तरांक 

100%100%100% 

100%100% 

80%100% 

90% लक्ष्य|चालू|लक्ष्य ।लक्ष्य|चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य-चालू।लक्ष्य-चालूलक्ष्य|चालू 

-लक्ष्य 

|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

65.00.00.0NANA 

NA||NAINAINANA|NA|80.090.0 

0.0 

0.0|NA|NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनके 

सूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टका।ग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


80% 


100%100% 

100%80%100% 

100% 

90% चालूलक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य-चालू।लक्ष्य।चालू।लक्ष्य।चालू।लक्ष्य।चालू| लक्ष्य|चालू |लक्ष्यचालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) ___48.43|5594.24|97NA|NA|NA|NAINA|NA|97.06|100|8.51|10|84.53| 88 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


Note- 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.बसना 


छत्तीसगढ़ 


Mr.DineshKumarYadav,ChiefMunicipalOfficer 


NPBasna 


9424117860 


npbasna@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका विस्तार 

विस्तार 


।गैर-राजस्वजलका 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


लक्ष्य 


लक्ष्य 


चालू 


50.0 


स्तरांक 

100%135lped100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य-चालूचालू|लक्ष्य 

लक्ष्य-चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 43.1 

114.6117.0NANA43.640.04.04.069.090.0100.0-100.031.835.029.935.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तारनिराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


| 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालू।लक्ष्य 

|चालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू। 

|चालू|लक्ष्यचालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 100.0|100.0 

0.00.0NANA|NANANANANANA85. 

995.00.00.0NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


- 


चालू 


100% 

100% 
चालूलक्ष्य 

चालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 21.05 

50 

96.61|8 


100%80%100% 

80%100% 

90% 
|चालूलक्ष्य|चालू|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) |NA|20|NA|NA|NA|NA|83.65|95|20.9|27|34.81|45 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


6.82 


7.5 


Note- 


448 ( 113 ) 


448 ( 114) 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


Mahasamund 


7723-222090 


nppmahasamund@gmail.com 


न.पा.महासमुंद 

छत्तीसगढ़ 

Mr.TomsonRaatre,ChiefMunicipalOfficer जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका।गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


|जलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


90% 


चालू 


स्तराक 

100%135lpcd 

100% 

20%24hours100% 

80% 

100% 
चालू ।लक्ष्य|चालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालू-लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू। लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 71.175.0112.1-115.0 

NANA 

30.625.0I3.03.050.580.097.7100.026.2035.64.170.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तार|मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकीविशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


स्तरांक 


100% 

100% चालूलक्ष्यचालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


100%100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू 

|लक्ष्य 

|चालूलक्ष्य |(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

NANANAINANANANA90.0 99.0 

0.32. 

0LNANA 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


103.0 


0.0 


0.0 


86.6 ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 


ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरण काधर-द्वारविस्तार 

दक्षताविस्तार 

काविस्तार| 


ठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन वैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80% 100% 

80% 100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य-चालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

9.74|80|93.62|98|NA|20|NA|NA|NA|NA|99.17|100|15.17|2072.81 


85 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

11.59 


14 


Note- 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.पिथौरा 

छत्तीसगढ़ShriSachitSahu,ChiefMunicipalOfficerNagarPanchayatPithoraWardNo10 

7707271129 

cmopithora@gmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरता|प्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक 

100%1351pcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% लक्ष्य|चालूलक्ष्यलक्ष्य|चालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य।चालू|लक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू। (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 47.950.0|140.9|142.0|NAINA 

30. 

02.02.0|93.3|100.074.690.0|26.335.048.755.0- मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्ततागुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्यलक्ष्य|चालू।लक्ष्य।चालू।लक्ष्यचालू|लक्ष्य||चालू 

|चालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 86.290.0|0.0 

0.0NANANANANANANANA32.6 

|0.0|1.0|NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

|ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन। काधर-द्वारविस्तार 

दक्षताविस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


70.0 


राका 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्य-चालू।|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य-चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

16.8|20|77.14|80|NA|10|NA|NA|NA|NA|58.73|75|12.79|15|51.83|65 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


Note- 


448 ( 115 ) 


448 ( 116 ) 


Nameofthecity/ULB 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode Officer 


State 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पा.सरायपाली 


छत्तीसगढ़ 


ShriRajeshGupta,ChiefMunicipalOfficer 


NagarPalikaParishadSaraipali 


07725-226314 


cmonppspl@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


स्तरांक 

100%135lpcd 100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य|चालू 

लक्ष्यचालू 

लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य-चालू।लक्ष्य।चालू।लक्ष्य।चालू|लक्ष्य.चालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 59.0 65.072.8 

80.0_NAINAL34.7|30.02.02.077.8|85.0|66.7|80.0|65.3|75.0|67.7|80.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी।विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता 

गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता वसूली 


100% 


चालू 


चालू 


लक्ष्य 


स्तरांक 100%100%100% 

100%100%20%80% 

90% लक्ष्य चालूलक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य 

चालूलक्ष्य।चालू 

|चालू|लक्ष्य।चालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

90.0 0.00.0NANANANANANA|NAINA90.0100.09.412.0NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमें|ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2017 


82.4 


स्तरांक 


चालू 


लक्ष्य 


100% 

100%___100% 

80%100% 

80% 100% 

90% चालूलक्ष्य-चालूलक्ष्य।चालू।लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।|चालू। 

चालू।लक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

77.8|85 88.2993|NA|___10 


|NA| 


NA 


| 


NA 


| 


NA 


|76.92| 


85 


19.73| 


25|40.02| 


50 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

52.5 


लक्ष्य(2017-18) 

___60 


Note- 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा 


Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.तुमगांवछत्तीसगढ़SachitSahu,ChiefMunicipalOfficer 

NagarPanchayatTumgaon 

07723-282233 

cmotumgaon@gmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षता|कीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


विस्तार 


स्तरांक 


100%1351pcd 

100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालू 

लक्ष्यचालूलक्ष्यचालूलक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू।लक्ष्य 

चालू 

लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 


19.6 


40.0 


NA 


NA 


99.4 


99.0 


0.0 


0.0 


87.7 


| 


90.0 


| 


58.7 


60.0 


0.0 


| 


1.0 


NA 


NA 


0.0 

0.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) 

शौचालयकाविस्तार 


|मलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकी विस्तार 

दक्षता 

पर्याप्तता 


मलशुद्धीकरणकी। 

गुणवत्ता 


विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता पुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता। वसूली 


चालू 


लक्ष्य 


NA 


स्तरांक100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्य|चालूलक्ष्यचालूलक्ष्य|चालूलक्ष्य-चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू 

चालू|लक्ष्य।चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 65.472.0NANANANANANANANANANA59.3160.0 

5.210.0|NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

|ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधनठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


90% 


लक्ष्य 


100%100% 

100%80%100% 

80% 

100% चालू।लक्ष्य 

चालूलक्ष्य|चालू।लक्ष्यचालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य|चालू| 

चालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

19.83|4091.93|95NA|NA|NA|NA|NA|NA|64.29|70|42.62|45|35.9| 


40 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


0 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


6.31 


10 


Note- 


448 ( 117) 


448 ( 118) 
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Nameofthecity/ULB 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.लोरमी 


छत्तीसगढ़ 


YamanDewangan,ChiefMunicipalOfficer 


NagarPanchayatLormi 


7756253148 


nagarpanchyat.lormi@gmail.com 


जलआपूर्तिकेसूचक। 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलका विस्तार 

विस्तार 

विस्तार 


जलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क 

निराकरणमेंदक्षताकीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


35.0 


स्तरांक 

100%1351pcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालू-लक्ष्य 

चालूलक्ष्यचालू।लक्ष्यचालू 

लक्ष्यचालू 

चालू 

चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 51.060.0113.2|135.0 

NANA43.9 

6.06.094.5100.093.7 

|54.8|60.0|25.3 

71.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


97.0 


23. 


चालू 


चालू 


स्तरांक 100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% लक्ष्यचालूलक्ष्यचालू 

लक्ष्य।चालूलक्ष्य|चालू| 

लक्ष्य- 

लक्ष्य|चालू 

लक्ष्य।चालू-लक्ष्य |चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 100.0100.00.00.0|NA 

NANANA 

NANANAINA76.097.00.71.0NANA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन। काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराकानिपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता| विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


लक्ष्य 


100%100%100%| 80% 

100% 

80%100% 

90% 
चालूलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू 

चालू। 

|चालू|लक्ष्य।चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 8.353883.38NA25|NA|NA|NA|NA|93.95| 

70 


94 


97 


15.44 


20 


62.1 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 


लक्ष्य(2017-18) 


4.16 


Note- 


Nameofthecity/ULB 


State 


14वॉवित्तआयोग:सेवास्तरोंकेमानकोंकीघोषणा NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

PostaladdresswithPINcode 
Officer 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


न.पा.मुंगेली 

छत्तीसगढ़Mr.SagarRaj,ChiefMunicipalOfficer 

MunicipalCouncilMungeli 

8817022630 

cmo.mungelii@rediffmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार 

विस्तारविस्तार 

निराकरणमेंदक्षता कीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


चालू 


। 


स्तरांक 

100%135lpcd100% 

20%24hours100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्यचालूलक्ष्यलक्ष्य-चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य 

|चालू|लक्ष्य 

-चालू 

___लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू। लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 68.372.0___102.7|105.0|NANA26.5|20.06.06.087.895.094.5|98.0 | 

| 13.225.0|38.0 

45.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाकामलनेटवर्ककासंग्रहणमें|मलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्तापुनचक्रणकाविस्तार निराकरणमेंदक्षता। 

वसूली 


लक्ष्य 


चालू 


0.0 


0.0 


NA 


स्तरांक 100%100%100% 

100%100%20%80%100% 

90% चालूलक्ष्य|चालू 

चालूलक्ष्यचालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्यचालू-लक्ष्य।चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 93.5100.0 

NANANANANANANA95.0100.03.75.0NA 

NA ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमें|ठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूलीशुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार स्तरांक 

100%100%100%80%100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य 

चालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य|चालू|लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 34.38|60|93.22|8|NA|20|NA|NA|NA|NA|94.64|97 8.54 

|8.54| 

38.84 

15|38.84| वर्षाजलनिकासीसूचक वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 

जलकीजमावट/बाढकाआपतन स्तरांक 

100% चालू(2016-17) 

लक्ष्य(2017-18)चालू(2016-17) 

लक्ष्य(2017-18) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


97 


55 


0 


Note- 


0 


448 (119 ) 
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448 ( 120 ) 


Nameofthecity/ULB 


| 


State 


PostaladdresswithPINcode 


Phone&FaxNos. 


EmailID. 


NameoftheMunicipalCommissioner/ChiefExecutive 

Officer 


न.पं.पथरिया छत्तीसगढ़Mr.AlekSiyushIkka,ChiefMunicipalOfficer 

NagarPanchayatPathariya 

9424160496 

nppatharia13@gmail.com जलआपूर्तिकेसूचक 

जलआपूर्तिकनेक्शनकाप्रतिव्यक्तिजलकीआपूर्तिमीटर-युक्तजलापूर्तिका|गैर-राजस्वजलकाजलापूर्तिकीनिरंतरताप्रदत्तजलकीगुणवत्ताग्राहकोंकीशिकायतोंकाजलापूर्तिसेवामेंव्ययजलापूर्तिसेसंबंधितशुल्क विस्तार विस्तार 

निराकरणमेंदक्षता कीवसूलीकीवसूलीमेंदक्षता 


विस्तार 


चालू 


स्तरांक 

100%135lpcd 100% 

20%24hours100% 80%100% 

90% चालू|लक्ष्यचालूलक्ष्य 

लक्ष्यचालूलक्ष्यचालू 

|लक्ष्य 

चालू |लक्ष्य|चालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य|चालू|लक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 38.242.0101.5105.0 

NANA 36.630.05.0 

5.0|100.0|100.086.795.0_23.530.0123.5|35.0 मलप्रबंधन(मल-जलतथास्वच्छता) शौचालयकाविस्तारमलनेटवर्कसेवाका|मलनेटवर्ककासंग्रहणमेंमलशुद्धीकरणक्षमताकीमलशुद्धीकरणकी|विशुद्धमल-जलकेग्राहकोंकीशिकायतोंकामलप्रबंधनमेंव्ययकीमल-शुल्कवसूलीमेंदक्षता 

विस्तार 

दक्षतापर्याप्तता गुणवत्ता|पुनचक्रणकाविस्तार|निराकरणमेंदक्षता 

वसूली 


चालू 


चालू 


चालू 


स्तरांक 

100%100%100% 

100%100%20% 80% 100% 

90% लक्ष्यलक्ष्यलक्ष्यचालूलक्ष्यचालू|लक्ष्य |चालू।लक्ष्यचालू 

लक्ष्य 

चालू|लक्ष्यचालू (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 48.280.00.00.0NANANANANANA|NANA84.6|95.00.0|1.0|NA 

NA| ठोसअपशिष्टप्रबंधनकेसूचक 

ठोसअपशिष्टपबंधनसेवाठोसअपशिष्टसंग्रहणमेंठोसअपशिष्टछटनीकाठोसअपशिष्टप्रत्युद्धरणठोसअपशिष्टकाग्राहकोकीशिकायतोकाठोसअपशिष्टप्रबंधन|ठोसअपशिष्टप्रबंधन काधर-द्वारविस्तार 

दक्षता 

विस्तारकाविस्तारवैज्ञानिकनिपटाराका|निपटारामेंदक्षतासेवामेंव्ययकीवसूली|शुल्ककीवसूलीमेंदक्षता विस्तार 

काविस्तार 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2017 


स्तरांक 


चालू 


100%100% 

100%80% 100% 

80%100% 

90% चालूलक्ष्य।चालूलक्ष्य।चालू|लक्ष्य।चालू।लक्ष्य।चालू 

लक्ष्य-चालू-लक्ष्य 

|चालूलक्ष्य (2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18)|(2016-17)|(2017-18) 

4098.82 

100 

NA___10|NA|NA|NA|NA|94.34| 1006.0515|26.22 


30 


वर्षाजलनिकासीसूचक 


वर्षजलनिकासीनेटवर्ककाविस्तार 


जलकीजमावट/बाढकाआपतन 


स्तरांक 


100% 


लक्ष्य(2017-18) 


चालू(2016-17) 

0 


लक्ष्य(2017-18) - 


चालू(2016-17) 

8 


Note- 


